Materials, Supplies, & Cutting Diagram No. 153 

Pencil Post Bed 


A Posts (4) 

B Head/Foot Rails (2) 
C Side Rails (2) 

D Headboard (1) 

E Finials (4) 


2/2 x 2/2 -80 
116 x 6 - 61 Z 4 
1 Z 2 x 6 - 81 Z 4 
1 x 16-62 

1 3 A x 1 3 A - 3 Z 2 


• (8) %" x 6" Hex-Head Bolts 

• (16) %" Flat Washers 

• (8) %“ Hex Nuts 

• (8) Bed Irons 

• (24) #10 x %" Fh Woodscrews 

• (8) 1 Z 2 "- dia. Brass Bed-Bolt Covers w/Screws 

• (4) %“ x 3" Hex-Head Bolts 


1 / 2 " x 6 "- 84“ Cherry (4 boards @ 5.3 Bd. Ft. each) 

A 

A 


1 Zi" x 6 Z 2 " - 72“ Cherry (2 boards @4.9 Bd. Ft. each) 


IV 2 ' x 6 V 2 " - 84" Cherry (2 boards @ 5.7 Bd. Ft. each) 


C 


V x 8 V 2 " - 72" Cherry (2 boards @ 4.3 Bd. Ft. each) 


D 


Optional Bed Testor 

1 x 1 Z 2 - 84 
1 x 1 7 / 2 - 64 
1 x 1 Z 2 - 64 


A Testor Side Rails (2) 

B Testor End Rails (2) 

C Testor Slats (2) 


V x 5“- 96“ Cherry (2 boards @ 3.3 Bd. Ft. each) 


A 

B 


C 































